Inż. MARIAN URBAN 


radca kolejowy 


przeżywszy lat 63, po długiej a ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakramentami, 
zasnął w Panu dnia 24 kwietnia 1943 r. 


Wyprowadzenie zwłok z kaplicy na cmentarzu rakowickim na miejsce wiecznego spoczynku nastąpi 
w środę dnia 28 b. m. o godzinie 4 po południu, na który-to smutny obrzęd zaprasza 


żona, syn i rodzina. 


Nabożeństwo żałobne 


odprawione zostanie w czwartek dnia 29 b. m. o godzinie 8 rano w.kościele OO, Kapucynów, 


Zaklad pogrzebowy ,, CONCORDIA” 
Jana Welnese Drukarnia Związkewa, Krakow, Mikelaiska 13 


Kraków, pl. Szezepański 2. Tel. 108-31. 


